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致 伴 库 蚁 的 生殖 行为 和 寿命 的 实验 室 观 察 * 
苏 噬 庆 


(贵阳 医学 院 ”生物 学 教研 室 ) 


1981 年 5 一 9 月 ， 笔 者 对 致 催 库 蚁 Culex pipiens quinquefasciatus Say 的 生殖 行为 及 寿命 进行 了 实 
验 室 观察 。 实验 成 虫 采用 从 贵阳 市 区 化 状 池 中 找 回 的 蚊 巍 羽化 经 鉴定 确证 者 。 成 虫 篆 喂 以 10% 蜂蜜 
水 ,并 以 小 白鼠 供血 。 实 验 室温 ,湿度 及 日 照 时 间 未 加 人 工控 制 ,每 天 三 次 测 温 \ 湿 度 ， 取 其 均值 。 吸 血 
蚊 置 阴暗 处 (最 大 照度 18Lux)， 其余 蚊虫 置 室内 自然 光 下 (最 大 照度 1,100 一 1,980Lux)。 观察 结果 报 
告 于 下 : 

一 、 梭 蚊 尾 器 的 旋转 在 21 一 23.5°C 条 件 下 ,一般 于 羽化 后 30 一 36 小 时 完成 旋转 。 

二 、 首 次 发 生 交配 的 时 间 “采取 对 不 同性 别 比 例 及 不 同日 擒 组 合 的 7 短 蚊 下 逐日 分 别 检 查 受 精 圳 
的 方法 确定 : 寻 蚊 羽化 后 第 4 天 开始 交配 , 雄 蚊 羽化 后 第 2 天 即 可 成 功 地 进行 交配 。 实验 中 并 发 现 羽 
化 后 , 雄 蚁 至 第 16 天 , 雌 玉 至 第 15 天 仍 具 交配 能 力 。 

三 、 首 次 吸血 时 间 对 7 批 蚊 从 羽化 当天 起 每 夜 供血 ,发 现 雌 蚊 最 时 于 羽化 2 天 后 吸血 ,多 数 于 羽 
化 后 第 3 天 开始 吸血 ,也 有 终生 不 吸血 者 。 

四 、 峻 蚊 吸 血 后 可 以 交配 ”将 3 批 具 蚊 踊 离 培养 至 吸血 之 后 ,再 加 信雄 蚊 , 几 天 后 随机 解剖 受精 囊 
发 现 精 子 , 证 实 唆 蚊 吸 血 后 可 以 交配 ,从 而 可 以 推测 自然 界 该 蚊 肉 蚊 可 能 有 先 吸 血 后 交配 的 现象 。 

五 、 生 殖 营养 周期 (吸血 一 旷 梨 成 熟 ) 实验 中 观察 121 蚁 次 生殖 营养 周期 ， 发 现 它 与 气温 之 间 星 
负 相 关 关 系 。 相 关系 数 r = 一 0.7154 回归 方程 为 了 = 7.4433 一 0.1823X〔《18<X<29)。X 为 平均 
气温 ;? 为 该 气温 下 生殖 营养 局 期 估计 值 。 根 据 该 方程 作 回归 线 (图 1)。 从 图 1 可 看 出 当 气 温 为 205， 
生殖 营养 周期 约 为 3.6 天 , 当 气 温 为 25%， 生 殖 营 养 周期 仅 为 2.8 天 左右 。 
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图 1 致 伴 库 蚁 (121 蚊 次 ) 生 殖 营 养 周期 与 气温 的 回归 直线 图 2 致 伴 库 蚁 吸血 蚁 产 旷 次 数 分 布 图 


六 、 产 卵 情 况 
1. 产 卵 过 程 ” 龄 蚊 各 足 丝 自然 伸展 ,前 \ 中 足 附 于 支持 物 上 ,后 足 轩 于 水 面 上 。 腹 部 后 端 收 缩 , 腹 节 
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VI 与 水 面 楼 触 , 腹 节 1X 向 背面 福 起 , 呈 匆 状 , 雇 忽 张 开 。 卵 以 尾 端 先 出 的 姿势 产 出 ,每 产 一 卵 后 都 有 
短暂 停顿 。 产 出 的 孵 置 于 两 后 足 之 间 , 浮 于 水 面 ,倒立 并 互相 粘着 . 瞪 蚁 移动 腹部 后 端 顺 着 一 定 方向 , 边 
产 边 把 卵 摆 到 一 定位 置 ,每 排 完 一 横 排 后 又 从 头 开 始 《 每 一 横 排 的 卵 数 有 规律 地 变化 )， 直 到 卵 全 部 产 
出 ， 孵 徐 形 成 。 卵 初 产 出 时 为 淡 绿色 ,以 后 颜色 逐渐 加 深 , 约 4 小 时 后 完全 变 黑 。 平 均 每 产 一 卵 约 需 时 
1 一 2 秘 。 

2. 一 生产 卵 次 数 ( 共 观 察 已 交配 的 吸血 峻 蚁 199 只 ， 未 交配 的 吸血 腑 蚁 300 只 以 上 ) 峻 蚁 每 吸 一 
次 血 产 旺 敌 一 个 。 已 交配 的 吸血 肉 蚁 一 生产 卵 次 数 不 一 ， 其 分 布 见 图 2。 未 交配 的 吸血 雌 蚊 不 能 顺利 
产 财 ,5 仅 有 极 少 数 能 产 1 一 2 次 卵 。 这 些 卵 不 嫉 化 ,而 且 多 数 不 联 成 徐 。 

3. 一 生 各 次 产 甲 数 ”以 各 次 所 产 九 第 含 存 数 表 示 ( 表 1)， 


圳 1 致 僧 库 蚁 逐次 所 产 服 徐 的 含 晓 数 
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1 137 343 48 211 50 

2 59 216 84 140 31 P<0.001 

3 32 174 32 103 33 P<0.001 | P<0.001 

4 11 131 67 86 19 P<0.001 | P<0.001 | P>0.05 
5 3 82 64 71 10 





P<0.001 | P<0.001 | P>0.05 | P>0.05 


4. 一 生产 路 数 
最 大 值 : ?39 个 /只 ”最 小 值 : 129 个 /只 


家 2 致 倦 库 蚊 逐 次 所 产 卵 答 的 受精 率 (9%) 与 肢 化 率 (9527 
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1 103 22,112 19,669 1,627 89.0 
2 54 7567 7217 113 237 95.4 
3 32 3297 3149 116 95.5 
4 10 850 823 96.8 
5 2 148 133 89.9 
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组 ” 别 | 例 数 (只 ) | 半数 死记 | 最 短 寿 命 。 | 最 长 寿命 | ， 平均 寿命 ”| 预期 寿命 





1 雄 蚁 1307 20 1 78 21.09 土 11.14 21.16 
2 未 豚 血 肉 才 464 36 1 84 35.77 士 17.78 35.75 
3 吸血 峻 蚁 300 28 8 78 29.53 士 13.06 29.42 
(已 交 柄 》 t 检验 
1 与 2 8 6 7 P<0.001 
1 与 3 P<0.001 
2 与 3 P<0.001 


I -~ | _ 一 
平均 气温 : 24.7 土 3.4%C 平均 温度: 72.2 土 6.1% 
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平均 值 : 380.67 士 151.75 个 /只 

5. 各 次 财 的 受 糖 率 与 角 化 率 ”风化 卵 数 与 总 罚 数 之 比 为 骼 化 率 ， 几 化 卵 数 与 有 胚胎 的 死 卵 数 之 和 
与 总 卵 数 之 比 为 受精 率 ( 表 2)。 

不 同 峻 蚊 个 体 受 精 玫 中 所 存 精子 数量 不 一 样 。 表 中 第 1 次 产 卵 受精 低 ， 也 许 是 由 于 部 分 肉 蚊 精子 
不 够 所 造成 。 表 中 第 5 次 产 卵 受精 率 低 则 反映 了 风 蚊 经 多 次 产 旷 后 受精 训 中 精子 已 经 不 多 。 

七 、 寿 命 对 2,071 个 成 虫 逐日 记录 死亡 数 , 再 对 其 存活 天 数 进 行 统计 学 处 理 ( 表 3), 发 现 未 吸血 
肉 蚊 寿命 最 长 ,吸血 肉 蚊 次 之 雄 败 寿命 最 短 : 并 根据 死亡 统计 作出 死亡 率 曲线 (图 3)。 





图 3 和 致 倦 库 蚊 死亡 素 
A。 逐 口 死 亡 率 B。 柴 积 死 亡 率 
@ 一 一 @ 吸 血 峻 蚊 一 ---- O 未 吸血 雌 太 ”和 A 一 .一 .一 和 A 雄 蚊 
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